Inż. Jan Kaczynski 


Radca Wojewodztwa 


przeżywszy lat 52, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 30 grudnia 1930 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsee wiecznego spoczynku nastąpi 
w piątek dnia 2-go stycznia 1931 r. o godzinie 2 po południu, na który-to smutny obrzęd stroskana 
żona 2 rodziną zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę 3 stycznia 1931 r. o godz. 8' rano w kościele św. Marka przy ulicy 
Sławkowskiej. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkewa w Krakowie, Mikołajska 13° 
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